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Lorsqu'on  désire  connaître  le  volume  d'un  arbre 
€Ji  grume,  non  équarri  ni  entamé  sur  sa  circonférence 
et  sans  aucune  déduction,  on  le  considère  comme  un 
cône  tronqué,  on  mesure  sa  longueur  et  sa  grosseur 
moyennes.  On  procède  ensuite  comme  s'il  s'agissait 
de  trouver  la  solidité  d'un  cylindre. 

Cette  solidité  est  égale  à  la  surface  du  cercle  mul- 
tipliée par  la  hauteur.  La  surface  du  cercle  est  égale 
à  la  circonférence  multipliée  par  la  moitié  du  rayon. 

Voici  le  calcul  : 

Supposons  un  arbre  de  12  mèlres  (120  décimètres) 
de  longueur,  dont  la  circonférence  moyenne  soit  de 
18  décimètres. 

Il  faut  d'abord  chercher  le  diamètre. 

Le  rapport  du  diamètre  à  la  circonférence  étant 
de  T  à  22,  on  fera  cette  proportion  : 
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Le  calcul  donne  5,72  pour  la  dimension  du  dia- 
mètre de  l'arbre. 

Le  rayon  est  de  2,86; 

Le  demi-rayon,  de  1 ,43. 

On  multiplie  1,45  par  le  nombre  18,  qui  exprime 
la  circonférence;  le  produit  est  25,74. 

Multipliant  ce  dernier  nombre  par  120  (longueur 


de  l'arbre),  on  a  pour  la  solidité  de  cet  arbre  30,888, 
ou  30  décistéres  89  centièmes. 

Si  je  veux  trouver  dans  les  tables  la  solidité  en 
grume  d'un  arbre  qui  a,  par  exemple,  14  mètres 
(140  décimètres  )  de  longueur  sur  21  décimètres  de 
circonférence,  je  cherche  à  la  page  dans  laquelle  se 
trouve  en  tête  21  décimètres,  et  je  vois  que  le  volume 
de  cet  arbre  est  de  49  décistéres  1 0  centièmes  de 
décistère. 

Lorsqu'on  parle  du  volume  d'un  arbre,  et  que  l'on 
dit  qu'il  contient  tant  de  décistéres  ou  tant  de  pieds 
cubes,  il  faut  s'assurer  si  cet  arbre  est  rond  ou 
équarri. 

Si  Ton  ne  s'explique  pas,  le  cubage  est  fait  suivant 
l'usage  des  lieux,  et  ordinairement  l'arbre  est  sup- 
posé équarri.  La  table  qui  suit  ne  s'applique  qu'aux 
arbres  non  équarris  ou  arbres  en  grume. 
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TABLES  MÉTRIQUES 

POUR    LE    CUBAGE    DES    BOIS  d'aPRÈS   l'ÉQUARRISSAGE. 


Le  cubage  des  arbres  équarris  se  fait  partout  de  la 
même  manière;  mais  le  mode  de  cuber  les  arbres 
d'après  leur  circonférence  varie  suivant  les  localités. 

Les  méthodes  les  plus  usitées  sont  celles-ci  : 

On  prend  le  cinquième  de  la  circonférence  pour 
avoir  le  côté  de  l'équarrissage;  ainsi  un  arbre  de  1 6  dé- 
cimètres de  circonférence  a  32  centimètres  d'équar- 
rissage. 

A  Paris,  on  déduit  le  sixième  de  la  circonférence, 
et  on  prend  le  quart  du  reste  pour  avoir  le  côté  de 
l'équarrissage,  ce  qui  s'appelle  cuber  au  sixième  dé- 
duit. 

Dans  d'autres  localités,  on  ne  retranche  qu'un 
dixième  ou  un  douzième  de  la  circonférence,  et 
on  prend  le  quart  du  reste  pour  avoir  le  côté  du 
carré. 

Ailleurs  on  prend  pour  côté  du  carré  le  quart  de 
la  circonférence,  sans  aucune  déduction. 

Nous  avons  placé  au-devant  de  nos  tables  de  cu- 
bage un  tableau  qui  exprime  le  rapport  de  la  cir- 
conférence au  côté  de  l'équarrissage  pour  chaque  ma- 
nière de  cuber  les  arbres. 

Supposons  que  l'on  veuille  connaître  le  cubage  an 
sixième  déduit  d'un   arbre   qui  a    18    décimètres  de 


circonférence  moyenne  sur  1 1  mètres  de  lon- 
gueur, on  trouve  d'abord  dans  le  tableau  que 
le  côté  de  l'équarrissage  de  cet  arbre  est  de 
37  centimètres ,  et  l'on  trouve  ensuite  dans  les 
tables  que  cet  arbre  a  un  cubage  de  1  5  décistères 
5  centièmes. 

Si  l'on  a  un  certain  nombre  d'arbres  à  cuber,  on 
en  dressera  un  tableau  dans  la  forme  suivante  : 


CIRCONFÉ- 
RENCE 

moyenne. 

LONGUEUR. 

tQUARRISSAOE 

au  5e. 

CIRACE 

de 
chaque  arbie. 

NOMHRE 

(l'arbies. 

CUBAGE 
total. 

décimètres. 

mètres. 

centimètres. 

décist.     cent. 

décist.     cent. 

12 

9 

24 

5     18 

25 

129       50 

14 

8     5 

28 

6     66 

14 

93     24 

16 

11 

32 

11      2G 

9 

101      34 

18 

12     5 

3  G 

16     20 

3 

48     60 

20 

7 

40 

11     20 

2 

22     40 

21 

1 

13     5 

42 

23     81 

2 

47     62 

T 

OTAL.    .    . 

442     70 

Les  longueurs  des  arbres  sont  cotées  dans  nos 
tables  par  demi-mètres,  comme  elles  le  sont  par  pieds 
de  roi  dans  les  anciennes  tables;  on  aura  rarement 
besoin  d'obtenir  une  précision  plus  grande  que  celle 
d'un  demi-mètre  sur  la  longueur;  cependant  suppo- 
sons, par  exemple,  que  l'on  veuille  connaître,  avec 
une  exactitude  rigoureuse,  la  solidité  d'un  arbre  de 
1 1  mètres  2  décimètres  de  longueur  sur  un  équarris- 
sage  de  43  centimètres. 

On  prend  d'abord  le  nombre  correspondant  à  la 
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longueur  de  1 1  mèlres,  et  on  a  20  décimètres  34  cen- 
tièmes, ci 20         34 

On   ajoutera  pour  une  longueur  de 
2  décimètres  le  dixième  du  cubage  de 

2  mètres  de  longueur 00         37 

Le  cubage  total  est  de 20         71 

S'il  y  avait  3  décimètres  de  longueur  à  ajouter,  qn 
prendrait  le  dixième  du  cubage  d'une  pièce  de  bois  de 

3  mètres   de  longueur,   et  ainsi  pour   toute  autre 
fraction  du  mètre. 

Nous  avons  choisi  pour  unité  le  décistère,  parce 
qu'il  se  rapproche,  par  son  volume,  de  la  solive  (me- 
sure de  3  pieds  cubes),  qui  est  la  mesure  ancienne  la 
plus  usitée  pour  le  cubage  des  bois  de  charpente. 

Un  décistère  équivaut  à  0,97246  de  solive  ancienne, 
ou  à  2  pieds  cubes  917  millièmes. 

Cette  solive  vaut,  en  décistères,  1 ,02832. 

Manière  de  cuber  un  arbre  équarri^  sans  le  secours 
des  tables. 

On  multiplie  l'un  par  l'autre  les  deux  nombres  qui 
expriment  les  côtés  de  l'équarrissage,  et  on  multiplie 
le  produit  par  la  longueur. 

Premier  exemple,  —  Supposons  un  arbre  qui  a 
20  centimètres  d'équarrissage  sur  chacune  de  ses 
faces,  et  9  mètres  de  longueur;  on  multiplie  20  par 
20,  le  produit  est  400;  on  multiplie  ce  produit  par 
9;  le  résultat  est  3  décistères  60  centièmes. 

Second  exemple.  —  Supposons  un  arbre  qui  a 
d'équarrissage  27  centimètres  sur  32  centimètres,  et 
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dont  la  longueur  esf.  de  11  mètres  4  décimètres.  On 
multiplie  27  par  32,  le  produit  est  864;  on  multiplie 
ce  produit  par  1 1 4  ;  le  cubage  de  l'arbre  est  98496  ou 
9  solives  85  centièmes. 

Table  servant  à  indiquer  le  prix  dun  arbre  en 
grume,  suivant  quil  est  cubé  au  cinquième  dé- 
duit ou  au  sixième  déduit^  ou  de  toute  autre 
manière. 

Nous  supposons  un  arbre  qui  est  cubé  successive- 
ment d'après  les  différentes  méthodes  usitées,  et  nous 
exprimons  en  décistères  et  en  décimales  le  volume 
que  donne  chacun  de  ces  cubages  successifs. 

Ainsi,  cubé  au  cinquième  déduit,  cet  arbre  a  un 
volume  de  10  décistères. 

Cubé  au  sixième  déduit ,  on  trouve  1 0  décistères 
857  millièmes  de  décistére. 

Cubé  au  douzième  déduit,  il  donne  13  décistères 
133  millièmes. 

Enfin,  sans  déduction,  il  donne  15  décistères 
625  millièmes. 

Les  prix  sont  dans  un  ordre  inverse. 

Si  je  dois  vendre  ce  même  arbre  cubé  au  cinquième 
déduit,  au  prix  de  10  francs  le  décistére,  je  ne  le 
vendrai  que  9  francs  21  centimes  le  décistére,  s'il  est 
cubé  au  sixième  déduit. 

Je  le  vendrai  8  francs  10  centimes  le  décistére, 
s'il  est  cubé  au  neuvième  déduit. 

Je  le  vendrai  7  francs  90  centimes  le  décistére ,  s'il 
est  cubé  au  dixième  déduit. 

11  vaut,  dans  la  même  proportion,  7  francs  61  cen- 
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limes  ledccistère,  au  douzième  déduit,  et  6  francs 
40  centimes  le  décistère,  lorsqu'il  est  cubé  sans  dé- 
duction, c'est-à-dire  en  prenant  pour  côté  du  carré 
le  quart  de  la  circonférence. 

On  aura  rarement  besoin  du  nombre  de  décimales 
qui  figurent  dans  la  table  suivante;  on  pourra  sup- 
primer les  dernières,  surtout  lorsque  les  quantités 
seront  peu  importantes. 


MODE 

DE   CIBACE. 


Au  cinquième  déduit. 
Au  sixième  déduit. 
Au  neuvième  déduit. 
Au  dixième  déduit. 
Au  douzième  déduit. 
Sans  déduction.    .  . 


VOLUME 

ou   SOLIDITÉ. 


lUcist.  décim 

10  0000 

10  35:g 

12  3432 

12  6363 

13  1332 
15  6250 


PRIX 

DU  DÉCISTÈRE, 


fr.  cent.  die. 

10  00  00 

9  21  01 

8  10  16 

7  90  12 

7  et  43 

6  40 


1S 
..aiiil  a  io  ^^"»î'"  TABLEAU 

INDIQUANT    LE    RAPPORT    ENTRE   LA    CIRCONFERErfCE    Et' 
l'ÉqUARRISSAGE    des    ARBRES. 
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centimèt. 

centimèt. 

centimèt. 
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11 
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11 
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13 
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14 

15 

16 

16 

16 

18 

8 

16 

17 

18 

18 

18 

20 

9 

18 

19 

20 

20 

21 

23 
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20 

21 

22 

22 

23 

25 

n 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

12 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

13 

26 

27 

29 

29 

30 

32 

14 

28 

29 

31 

32 

32 

35 

15 

30 

31 

33 

34 

34 

37 

16 

32 

33 

36 

36 

37 

40 

17 

34 

35 

38 

38 

39 

42 

18 

36 

37 

40 

41 

41 

45 

10 

38 

39 

42 

43 

44 

47 

20 

40 

42 

44 

45 

46 

50 

21 

42 

44 

47 

47 

48 

52 

22 

44 

46 

49 

50 

50 

55 

23 

46 

48 

51 

52 

53 

57 

24 

48 

50 

53 

54 

55 

60 

25 

50 

52 

56 

56 

57 

62 

2G 

52 

54 

58 

59 

60 

65 

27 

54 

56 

60 

61 

62 

67 

28 

56 

58 

62 

63 

64 

70 

29 

58 

60 

64 

65 

66 

72 

30 

60 

63 

67 

68 

69 

75 

31 

62 

65 

69 

70 

71 

77 

32 

64 

67 

71 

72 

73 

80 

33 

66 

69 

73 

74 

76 

82 

34 

68 

71 

76 

77 

78 

85 

35 

70 

73 

78 

79 

80 

87 

36 

72 

75 

80 

81 

83 

90 

37 

74 

77 

82 

83 

85 

92 

38 

76 

79 

84 

85 

87 

95 

39 

78 

81 

87 

88 

89 

97 

40 

80 

83 

89 

90 

92 

100 

41 

82 

85 

91 

93 

94 

102 

42 

84 

87 

93 

95 

97 

105 

19 


TABLES    DE    CUBAGE. 
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IMtTnES. 

ÉQUA 

ttNTIMLTHES. 

RRIi 

C£NT 

àSAGE. 

CESTIM 
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RÉDUCTION    DES   MESURES 

POUR  LE  BOIS  DE  CHAUFFAGE. 


'Le  bois  de  chautrage  se  vend  au  stère,  qui  n'est 
autre  chose  qu'un  mètre  cube,  ou  au  double  stère, 
qui  est  un  solide  de  deux  mètres  de  longueur  sur  un 
mètre  de  hauteur  et  un  mètre  pour  la  longueur  de 
la  bûche. 

Le  décastére  est  un  solide  composé  de  10  stéresu      1 

Une  voie  de  Paris  équivaut  à  un  stère  920  millièmes. 

Un  stère  équivaut  à  521  millièmesdelavoiedeParis. 

Pour  connaître  le  rapport  du  stère  avec  les  cordes 
ou  voies  de  toutes  dimensions ,  il  suffit  de  réduire  en 
nouvelles  mesures  les  pieds  et  pouces  qui  expriment 
les  dimensions  de  ces  cordes  ou  voies. 

Exemple  :  Une  corde  de  bois  a  8  pieds  de  couche„f: 
4  pieds  de  hauteur  et  32  pouces  pour  la  longueur  de.' 
la  bûche.  '      |  '       I 

Je  me  sers  d'abord  d'une  table  de  réduction  des 
anciennes  mesures  en  nouvelles  : 
0        8  pieds  équivalent  a  2  mètres  599  millièmes»  | 
.;    f  4  pieds  équivalent  à  1  299 

32  pouces  équivalent  à  0  866  i 

En  multipliant  ces  3  nombres  l'un  par  l'autre  on 
trouve  que  la  solidité  est  de  2,924  ou  2  stères  —éz- 


CUBAGE  DES  BOIS. 


lie  lie  L.  Boutliaid-Huzai  J,  tue  de  l'ipei 


